取扱説明書保証書付(裏表紙) 

クリーナー 

品番 SC - H 24 



このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、 
ありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく 
お使いください。とくに 「安全上のご注意」 は 
必ずお読みください。 

お読みになつたあとは、いつでも取り出せると 
ころに大切に保管してください。 
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この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。 
This appliance is designed for domestic use in Japan only and 
cannot be used in any other country. 


上手に使って上手に節電 



















安全上のご注意 


•ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止 
するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱い 
をすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。 

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 

•お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 


△警告 

人が死亡または 
重傷を負う可能性が 
想定される内容。 

△注意 

人が傷害を負う可能性 
及び物的損害のみの 
発生が想定される内容。 


A の記号は、「警告」や「注意」を促す内容です。 

A 

^の記号は、してはいけない「禁止」の内容です。 

® 

^の記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 



△警告 

/^\ 改造はしない。修理技術者以外の人は 
vjo 分解したり修理をしない 0 

火災•感電 • ケガの原因となります。修理はお買い 
上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」 
(6 ページ）にご相談ください。 

/〇.灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、 
タバコの吸い殻などを吸わせない。 

火災の原因となります。 

定格 15 A 以上•交流 10 0 V のコンセントを 
mm 単独で使ぅ。 

他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して 
発火することがあります。 

コードや電源プラグが傷んだり、コンセン 
INJ 卜の差込みがゆるいときは使用しない。 

感電.ショート.発火の原因になります。 

電源プラグは、刃および刃の取り付け面に 
ほこりが付着してぃる場合はょく拭く。 

強制 

コードを傷付けたり、破損したり、 

(\)力[]エしたり、無理に曲げたり、引張ったり、 
Vr ねじったり、たばねたりしない。 

また、重い物を載せたり、挟み込んだり 
しない。 

コードが破損し、火災 • 感電の原因となります。 

電源プラグは、コンセントの奥まで 
mM しっかり差し込む。 

感電•シヨ-卜•発煙 • 発火のおそれがあります。 

お手入れの際は、必ず電源プラグを 

GsC コンセントから抜く。 

ぬれた手で抜き差しをしないでください。 

感電やケガをすることがあります。 

V 

水洗いや風呂場での使用は絶対にしない。 

感電する場合があります。 

水場での 
使用禁止 


△注意 

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに 
mm 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 

感電やシヨ-卜して発火することがあります。 

/ C \ 吸込口をふさいで長時間運転しない。 

( Xy 過熱による本体の変形•発火の原因になります。 

禁止 

電源プラグは、スイッチを「切」にして 
差し込む。 

モーターの回転の反動で本体が倒れてケガや、床面 
を傷つける原因になります。 

^ 使用時以外は、電源プラグをコンセントか 
ら抜く。 

ケガややけど、賴靴による觸 • 漏電火災の 
原因になります。 

/ON 排気口はふさがない。 

( X/ 火災の原因となります。 

禁止 

/〇.本体を引きずらない。 

f X1 床面を傷つける原因になります。 

禁止 

/ C \ 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、 

1 XJ シンナー）の近くで使用しない。 

爆発や火災の原因になります。 

1 

/C'N 火気に近付けない。 

本体の変形によるシヨート、発火の原因になります。 

火気禁止 ノ 
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各部のなまえとはたらき 

k _ 



ブラシ付すき間用吸込口 紙パック 


(すき間などのお掃除）(^ノファー、テーブルなどのお掃 ㊣ 



'本体に装着……1枚") 
、紙パック品番…… SC - P 10 NJ 



( .a 服 i» 

• 床用吸込口が抜きにくい場合は床用吸込 
口をねじって取りはずしてください。 
•このクリーナーは家庭用です。業務 
用や掃除以外の目的には、ご使用に 
ならないでください。 

*コ_ドを巻くときは、ねじらないよ 
うに巻きつけてください。 



ゴ s づまり状態で、連続運転などの異常な使用をした場合、モーターを保護するために、保護装置が働き、本 
体の運転を自動的に停止させます。運転が停止したら、電源プラグをコンセントから抜し)て紙パックの交換を 
するか、床用吸込口などにつまったゴミを取り除いてください。約40〜60分たてば、使用できます。 
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紙 A ° ックの交換 


△警告 

•スイッチを切って、電源プラグを抜いてください。 


紙パックの点検 

♦吸込力が弱いと感じたら紙パックを点検し、交換してください。（交換のめやすは約1ヶ月です。) 
• 定期的(月に1回程度）に紙ノ（ックのゴミの量を点検してください。 


ゴミの捨てかた 


1 ふた着脱部を持つ 
てふたを開ける 


ふた着脱部 




本体を立て紙パック取 
付板ごとフックから取 

り出^"一 紙パック 

取付板 

紙パック 
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紙パック取付板をはず 
し、紙パックのみ捨て 
る(紙 A ° ック取付板はな 
くさないでください。） 


紙パック取付板 


ゴ5がこぼれないように 
ご注意ください。 



紙パック 


取り付けかた 


1 紙パック取付板に 
新しい紙パックを 
取り付ける 

紙パック取付板新しい紙パック 



台紙と紙パック取付板 
を密着させたままみぞ 
に差し込む 


③フックを動かす②みぞに差し込み 


凸部を上にし、密着するまで差し込む 

A ふたを閉める 




台紙を矢印の方向に押 
して、つめに確実に引 
つかける 



•紙ノ v ° ック取付板に紙ノ v ° ックを取り付けないと故障の原因に 
なります。 

* 紙パックは必ず取り付けてください。 

• 破れた紙ノ くックやくり返しのご使用はおやめください。 

* ふたが閉まらないときは、紙パックが正しく取り付けられているか確認してください。 


紙パックのお求めは 


SC-P10N 
希望小売価格945円 
(税抜900円） 
(10 枚入） 


■お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。 

(希望小売価格は2008年3月現在のものです。） 

※必ず三洋電機製の純正紙ノ（ックをご指定ください。 

それ以外の類似品は、クリーナーの性能、品質などを保証できません。 
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お手入れのしかた 


△警告 

• 必ず電源プラグを抜いてください。 


本体 • 付属品 



フイルター ■紙パックを交換しても吸込力が弱いときに。 


本体からフィルターを 
取りはずす 


フイルター 



軽く水洗いした後、 
かげ干しで約1日乾 
かし、もとのように 
取り付ける 

魏け 


床用吸込口 


ブラシについたゴ5や、 
床用吸込口につまった 
ゴミを取り除く 



ブラシ 


■腦《1 •洗たく機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。 


故障かな？と思ったら 


P △警告- 

•次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プ 
ラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 

• ご家庭での修理は危険ですからおやめください。 

•修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品(本体•床用吸込口）を 
、ご持参ください。 


C 症状 

調べるところ 

直しかた ^ 

スイッチを入れても 
運転しない 

•電源プラグがコンセントにしっかり差し込ま 
れていますか。 

•電源プラグをコンセントにしっかり 
差し込みます。 

運転が止まった 

•紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。 
•床用吸込口や連結パイプにゴミがつまってい 
ませんか。 

• 本体の保護装置が働いています。 

保護装置の説明にしたがい処置を 
してくださし)。 C|p 

吸込力が弱い 

•紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。 
•床用吸込口や連結パイプにゴミがつまってい 
ませんか。 

•フィルタ が汚れていませんか。 

•紙パックを交換します 。 [^p 
•つまったゴミを取り除きます 。 [^P 

•お手入れをします。 [ Jp 

ふたが閉まらない 

V 

•紙パックおよび紙パック取付板が正しく取り 
付けられていますか。 

•紙パックおよび紙パック取付板を正 
しく取り付けます 。 j 
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仕様 


’電源 

100 V 50 -60 Hz 共用 

コードの長さ 

5 m ^ 

消費電力 

720 W 

貝里 

2.0 kg (床用吸込口含む） 

吸込仕事率 

240 W 

本体寸法 

(長さ)298 x ( 幅)125 x ( 高さ）195 mm 

運転音 

68 dB 

集じん容積 

0.6 L 

付属品 

V 

床用吸込口 （ 1個)、ブラシ付すき間用吸込口 （ 1個)、連結パイプ （ 2本） 

紙ノ V ° ック1枚(本体に装着1枚 1 SC - P 1 ON | ) ^ 


取扱説明書 • 保証書には商品の色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 


保証と アフターサービス (必ずお読みください。) 


補修用性能部品の 
保有期間 _ 

•タリーナーの補修用性能部品の保 
有期間は、製造打切り後6年です。 
•性能部品とは、その商品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


持込修理 


4ページ(故障かな？と思ったら）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセント 
から電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 



修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 



修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。 


便利メモ 

お買い上げ日 


お買い上げ販売店名 

TEL () - 


修理を依頼されるときは 


ご不明な点や修理に 
関するご相談は 

•修理に関するご相談ならびにご不 
明な点は、お買い上げの販売店へ 
お問い合わせください。また、ご 
転居やご贈答品などでお困りの場 
合は、もよりの当社「お客さまご 
相談窓口」 （6 ページ）にお問い合 
わせください。 


保証書 

♦保証書は、この取扱説明書の裏表 
紙についております。販売店にて 
所定事項を記入しますので、記載 
内容をご確認いただき大切に保管 
してください。 

-保証期間- 

お買い上げ日より1年間です。 
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お客様ご相談窓口 これからも、いいおつき合いをお願いします。 


■まずはお買い上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 


家電商品についての全般的なご相談_ 三洋電機株式会社お客さまセンター 


受付時間： 9:00 〜 18:30 (3650) ( 総合相談窓口 「 050-31 1 6-3434 ) 

※上記番号をご利用できない場合は大阪 (06) 6994-9570 におかけください。 

※郵便または F A Xでご相談される場合三洋電機株式会社お客さまセンター〒570-8677大阪府守口市京阪本通 2-5-5/FAX :大阪 （06)6994-9510 



|_お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて_| 

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合およ 
び法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確 
に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させてし)ただくことがあります。 

<利用目的> •お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品•サービスに関わるご相談•お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目 

的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 

<業務委託の場合> •上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理•監督をいたします。 
個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください0 
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愛情点検 


長年ご使用のクリーナーの点検を/ 




こんな症状は 
ありませんか 

•スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 
•コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。 
•運転中、異常な音がする。 

•本体が変形していたり、異常に熱い。 

• こげくさい臭いがする。♦その他の異常 • 故障がある。 



使用を中止してください。 

故障や事故の防止のため、電 
源プラグを抜いて、必ず販売 
店に点検をご相談ください。 


三洋電機株式会社 

三洋電機コンシュ-▽エレクト□ニクス株式会社 

,賺事芊部 

〒 675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4 


9BF-6-P1 11 -225EC- 10308 













